
model Computer MusicMonitor® 

種 別アンプ内蔵 スピーカ— システム 


入 

様 

力端 

子 

3_5mm ステレオミニ ジャツク X 1 

電 


源 

AC100 — 240V(50/60Hz) ※専用パワーパック使用 

外 

形寸 

法 

65 (W) X 123(H) Xl23(D)mm 

質 


量 

0.6kg (右）、 0.5kg (左：スピーカーケーブル1 .7m 含む） 

力 

ラ 

— 

シルバー、ブラック 

付 

属 

品 

100V 用プラグ、専用 AC パワーパック、オーディオ入カケーブル （1.7m)、 




リモコン、デモディスク 

発 

売 

日： 2007年11月1日 



Right speaker 








似 





A 矢視図 単位 ： mm 


■この資料についてのお問い合わせは右記へ。ボーズ株式会社亍 150-0044 東京都渋谷区円山町 28-3 渋谷 YT ビル TEL03-5489-0955 
■仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります 


整理番号 S -0215-02 



























































